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Anjum, Esonbuorren 1, plaatsen nieuw ventilatiesysteem voor traforuimte 
van gemaal Dongeradielen in Esumasyl (verleende omgevingsvergunning) 

Zaaknummer: 20140762 OLO nummer: 1572437 

Een omgevingsvergunning voor plaatsen nieuw ventilatiesysteem voor traforuimte van gemaal 
Dongeradielen in Esumasyl 

Datum besluit: 13 februari 2015 

Bezwaar indienen 

Binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden, kunnen belanghebbenden bij het 
college van burgemeester en wethouders tegen bovengenoemd besluit een gemotiveerd en ondertekend 
bezwaarschrift indienen. Wanneer spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek 
tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Noord-Nederland afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen of digitaal via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 

Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op de website www.dongeradeel.nl onder Producten 
en Diensten (bezwaar en beroep). 


1 


Gemeenteblad 2015 nr. 14545 18 februari 2015 







